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തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


- (1) 

- [ No. 24 /2011 ] 
No, C1 -14404/2011 / MCT. 

27th August 2011. 

Tender form will be sent through post if required 
Sealed competitive tenders in the form prescribed - provided due amount with sufficient postage charge - 50 is 
are invited for the supply of the following items sent by Money Order in favour of the Principal, Medical 
required for the PIPMS Department, Medical College , College , Thiruvananthapuram , Kerala State, 
Thiruvananthapuram . 

Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or 
Tender should be superscribed , tender number and 

before 23- 9 - 2011. No other forms of remittance will be 
address of the Principal, Medical College , 

accepted . 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
this office on woking hours till 3. 30 p .m . 

പ്രിയദർശിനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസി 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
Original - 416. 

ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 

ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
Duplicate — “ 208 . 

നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
Last date and time of sale of tender form 

തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
11 -10- 2011, 2.30 p. m. 

ക്കേണ്ടതാണ്. 
- Last date and time of receipt of tenders - 11-10 -2011, 
2 .30 p . m . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- Date and time of opening of tenders - 12 - 10 - 2011 , 

അസ്സൽ - 416 . 
3 p . m . 

ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് - 208. 


2 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 - 10 - 2011 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11 - 10 - 2011, 2.30 മണി. 


6 


7 Leather stop For polishing microtome - 

for polishing knife 30cm lengthx5cm breadth 

microtome knife 
- 8 Diamond pencil Glass marking 10cm length 

9 Surgical blade 6cm size with handle 
10 Parafin bath Melting paraffin wax for 

(melting histological purpose 30x15cm 
paraffin wax for (inner) Temperature 0 to 2000c 
histological thermostate 

purpose ) 
- 11 Automatic finn Light weight with tip ejection 

pipettes 100ul mechanism 


1 


ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 10 - 2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ - 50 അധികമായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറ 
ത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമ 
ല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി 
യോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേ 
ക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 23 - 9 - 2011, 3 പി. എം .- നു മുൻപ് കിട്ടി 
യിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു 
ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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Automatic finn Light weight with tip ejection 
pipettes variable mechanism volume 
( 10 - 100ul) adjustment mechanism 


1 


Automatic finn Light weight with tip ejection 
pipettes variable mechanism volume 
(100ul-1000ul) adjustment mechanism 


- 14 


15 


Haemoglobino- Comparator pipette , stirrer, 
meter (Sahlis ) brush and Hb tube 


15 


Water bath 
(small size oc - 


DETAILS OF ITEMS 


100c) 


Rectangular and standard 
double walled construction 
inner being stainless steel 
12 holes temperatures (0 - 1000c ) 


Name 


Specification 


| SI. 
No. 
(1) 


Quantity 
required 

(4) 


CONDITIONS 


(2) 


| (3) 


| 1 


2 


| 1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it 

will be refundable under any circumstances. 
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Incubator Thermostat control temptation 1 

range 0 - 100c Digital tempera 

ture display (Small size ) 
Binocular In built light source and 
research | reflector light some, 2 spare 
microscope bulbs plane achrometer 

objectives 4X10X40Xand100X 
with N4 more than 1.25 spring 

loaded eye plea 10Xand5X 
Digital Balance 1mg to 100gm pan diameter 5 

150 - 160mm , fluorescent display 
auto power of function , gross / 
net weight change ever with 
calculator function sensitivity 

0 . 1mg with dust cover 
Centrifuge 16 bucket digital r.p. m . indicator 1 
(16 bucket) and timer 
(Digital indicator 
+ timer ) 
Autoclave Vertical made of gun metal 
( Small size ) with 2000w immersion with 

safety valve pressure gange , 
heat reinstrat gasket with 
perforated tray removable 
inner bucket 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
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6 . Tender should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala- non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the total 

cost of the article quoted for, can be remitted by way 
of crossed Demand Draft drawn in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram. 
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8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money 

Deposit if they had produced the duly attested copies 
of relevant certificate along with their tenders. 
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Forceps 


Metal pointed type 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറി വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


12 . For medicines, surgicals and materials, samples 

should be submitted along with tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection . 


അസ്സൽ - - 832 


ശരിപ്പകർപ്പ് - - 416 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers where ever necessary. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 10 - 2011, 3 മണി. 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


ടെണ്ടർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 11- 10 - 2011, 2 .30 മണി. 


15 . Specifications of the items are given in the list. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 10 - 2011, 
3 മണി. 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification . 


17. Tender will be opened in the presence of such of the 

tenderers or his authorized representative who may 
present at that time. They should have valid 
authorization letters . 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 

അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 29 - 9 - 2011 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ (പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


NAME OF ITEMS WITH SPECIFICATION 


[ No. 48/2011 ] 
No. C2/17533/2011/ MCT. - | 29th August 2011 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Cardiothoracic Surgery , Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed , Tender Number and addressed to the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p .m . 
Cost of tender form ( inclusive of Sales Tax ): 

Original - 832 . 
Duplicate - - 416. 


1. Ligating clips small size — 15 Boxes 

(a ) It should be made up of titanium 
| (b ) It should be able to ligate upto 1mm 

Vessels 
(c ) It should have a lateral and transverse 

grooves. 


2 . Ligating clips medium size — 10 Boxes 

(a ) It should be made up of titanium 
(b ) It should be able to ligate up to 2 mm 

Vesse 

Vessels 
(c ) It should have a lateral and transverse 

grooves . 


Last date and time for sale of tender form 
10 -10- 2011 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
11- 10 -2011, 2. 30 p. m . 

Opening date and time of tender - 11-10 - 2011, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 29 - 9 - 2011. No other forms of remittance will 
be accepted . 


3. Ligating clips applicator small size — 2 Nos. 
(a ) It should be made up of high grade 

stainless steel 
(b ) It should be able to ligate upto 1 mm 

Vessels 
( c ) It should have a lateral and transverse 

- grooves. 
(d ) It should have a distal tip closure. 


4 . Ligating clips applicator medium size — 2 Nos. 
(a ) It should be made up of high grade 

stainless steel 
(b ) It should be able to ligate up to 2 mm 

Vessels 
(c) It should have a lateral and transverse 

grooves . 
( d ) It should have a distal tip closure. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അ യ യ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അ ധികമായി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം 

വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 29 - 9 - 2011 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


NAME OF ITEMS WITH SPECIFICATIONS 
I Linear Cutter Technical Specifications-55 mm — 3 Nos. 


( 3) 

| [ No. 49 /2011 ] 
No. C2/17532 /2011 / MCT. 12th September 2011 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for the Cardiothoracic Surgery Department of Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed , Tender numbers and addressed to the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p .m . 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ) 

Original - 1,040 . 

Duplicate - - 520 . 
Last date and time for sale of tender form 
10 - 10- 2011, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
11- 10 -2011, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender - 11 - 10 - 2011, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( - 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this Office 
on or before 29 - 9 - 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


| 1. The linear cutter should be of 55 mm size . 
2 . It should have a selectable staple height option in 

the stapler for 1 .5 , 1 .8 and 2 mm closed staple 

height. 
3. It should have 6 rows of 3 dimensional staple 

formations. 
4. It should have intermediate locking position . 
5. It should have a 53 mm cut line and 57 mm staple 

line . 
6 . It should have a firing knob which can be fired at 

both directions . 


II Linear Cutter Reloads Technical Specifications 

- 55 mm - 25 Nos . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജറി വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


1. It should be a universal black reload compatible 

with the 55mm linear cutter. 
2 . It should have selectable staple height formation 

of 1.5, 1.8 and 2mm closed staple height. 
3. It should have an inbuilt knife in the reload . 


4 . It should have 6 rows of 3 dimensional staple 

formations. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


III 


Linear Cutter Technical Specifications -75 mm — 5 Nos. 


അസ്സൽ - - 1,040. 


ശരിപ്പകർപ്പ്- 520. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 10 -2011, 3 മണി. 


1. The linear cutter should be of 75 mm size. 
2. It should have a selectable staple height option in 

the stapler for 1.5 , 1. 8 and 2 mm closed staple 

height. 
3. It should have 6 rows of 3 dimensional staple 

formations. 
4. It should have intermediate locking position . 
5. It should have a 73 mm cut line and 77 mm staple 

line. 


ടെണ്ടർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 10 - 2011, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11-10- 2011, 
3 മണി. 


6 . It should have a firing knob which can be fixed at 

both directions. 
Linear Cutter Reloads Technical Specifications 
75 mm - 40 Nos. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 10 - 2011, 3 മണി. 


IV 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 10 - 2011 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28- 10 - 2011, 3 മണി. 


1. It should be a universal black reload compatible 

with the 75mm linear cutter. 
2 . It should have selectable staple height formation of 

1.5 , 1.8 and 2mm closed staple height. 
3. It should have an inbuilt knife in the reload . 
4 . It should have 6 rows of 3 dimensional staple 

formations. 


- ( 4) 


[ No. 68/ 2011 ] 


No , C8/ 15933 /2011/ MCT. 


| 14th September 2011 . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും 

മേൽ വിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 10 - 2011, 3 മണിക്കുമുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following print journals 
required for the Central Library, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
Tender Numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p.m . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original — 1,040 . 
- Duplicate = - 520 . 


TENDER NOTICES 


(1 ) 


Last date and time for sale of tender form 
27-10 -2011, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
28 - 10 -2011 , 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 28 - 10 -2011, 3 p. m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( ° 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 15 - 10 - 2011. No other forms of remittance will 
be accepted. 


No . C2- 2019 /2011 /DCT. 

23rd August 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of equipments for Various Department of Dental 
College, Thiruvananthapuram for the year 2011 -12 . Tender 
should be superscripted as per the following tender 
number and addressed to the Principal, Dental College , 
Thiruvananthapuram . More details can be had from this 
college during working hours. 

Tender No. - 12/2011 to 26/2011 . 
Cost of tender form : 

Original - 450 

Duplicate — " 225 
- Last date and time of sale of tender - 17 -10 - 2011 , 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 17 - 10 - 2011 , 
3.30 p . m . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
ലൈബറിക്ക് ആവശ്യമായ പ്രിന്റ് ജേണൽസ് വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. 


Date and time of opening of tender - 18 - 10 -2011, 
2 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 1,040, 


Approximate cost of equipments in each tender is 
below - 2 ,00 ,000 . Tender form will be sent by post on 
payment of an additional amount of - 50 as postage only 
by Money Order. No other mode of payment will be 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 520. 


Date and time of opening of tender — 1- 11-2011, 2 p . m . 


accepted . Last date of receipt of Money Order is 
10 - 10 -2011. Tender forms are neither transferable nor the 
cost is refundable under any circumstances. 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 
വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കാവശ്യമായ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വിത 
രണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു 
ന്നു . ദർഘാ സു കൾ നിശ്ചിത നമ്പ് രോ ടു കുടി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡെന്റൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാ 
സത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


Approximate cost of equipments in each tender is 
- below - 5,00, 000 . Tender forms will be sent by post on 
payment of an additional amount of ` 50 as postage 
only by Money Order. No other mode of payment will be 
accepted . Last date of receipt of Money Order is 
20 - 10 -2011. Tender forms are neither transferable nor the 
cost is refundable under any circumstances. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 12 / 2011 മുതൽ 26 / 2011 വരെ. 


ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - - 2,00 , 000 - ന് താഴെ. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 450 . 

ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് - 225. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 10 -2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 10 - 2011, 3 .30 മണി. 


- തിരുവനന്തപുരം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റുകളിലേക്കാവശ്യമായ വിവിധ സാധന 
സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത നമ്പരോടുകൂടി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഡെന്റൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


മതിപ്പുവില 5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ/ഓരോന്നിനും. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ദർഘാസ് തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 10 - 10 - 2011, 3.30 മണി. 


അസ്സൽ - 1, 120 


പകർപ്പ് - 630. 


മണിയോർഡറുകൾ വഴി ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 20- 10 - 2011, 3 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 10 - 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ അയക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
അധിക തുക - 50. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ആഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കെമാറാൻ പാടി ല്ലാ ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
മടക്കിക്കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതില്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീ 
സിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
31 - 10 - 2011, 2 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31- 10 - 2011, 3.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 1- 11- 2011, 
2 മണി. 


- ( 2) 


No. C2 / 1276 /2011 /DCT. 


3rd September 2011. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട അധിക തുക - 50. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of materials for various Departments in 
Government Dental College , Thiruvananthapuram for the 
year 2011 - 12 . Tender should be superscribed as per the 
following tender number and addressed to the Principal, 
Dental College , Thiruvananthapuram . More details can be 
had from this college during working hours. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
മടക്കിക്കിട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form : 

Original - 1 ,120 . 


Duplicate " 630 . 
Last date and time for sale of tender form 
31 - 10- 2011 , 2 p . m . 


Govt . Dental College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


Last date and time of receipt of tender 
31-10-2011, 3.30 p. m . 


TENDER NOTICES 


- (1 ) 


[No. 04/2011 -12/ CNA] 


No. C1 /979 /2011 /CNA . 

| 25th August 2011 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of Lab 
Equipments for Government College of Nursing , 
Alappuzha . The tender should be superscribed 
“ Tender No. 04 / 2011 -12 /CNA for the supply of AV Aids 
Lab Equipments” and addressed to the Principal, 
Government College of Nursing , Alappuzha . The last 
date fixed for the receipt of tender is at 3 p .m . on 
14 - 10 - 2011 and opening is at 4 p .m . on 
14 - 10 - 2011 . Sale of tenders will be closed on 
13 -10 -2011 at 4 p. m . The cost of tender is - 416 and 
duplicate copy is - 208 . The tender form is not 
transferable . Money order will be accepted towards cost 
of tender form till 4 -10- 2011. - 50 should be sent 
additionally if needed by post. More detalis can be had 
from the office of the undersigned on all working days . 
Approximate Cost is - 1, 57,200 . 

- ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ ലാബിലേയ്ക്ക് 
ആ വശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . അടങ്കൽ തുക * 1,57,200. 

- ദർഘാസുകൾ “ദർഘാസ് നമ്പർ 04/ 2011 -12/ നേ . കോ . ആ . 
എന്നു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 14 - 10 - 2011, 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
14 - 10 - 2 011 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വരു ടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില - 416 - ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫാറത്തിന്റെ വില - 208 -ം ആണ്. 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 13 - 10 - 2011 വൈകിട്ട് 4 മണി. 

ഫോറം തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് മണിയോർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 4 - 10 - 2011. ഫോറം 
തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടി ചേർത്ത്മണി 
ഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


18 - 10 - 2011 at 4 p . m . The cost of tender is ~ 420 and 
duplicate copy is • 210 . The tender form is not 
transferable. Money order will be accepted towards cost 
of tender form till 11 - 10 - 2011 . - 50 should be sent 
additionally if needed by post. More details can be had 
from the office of the undersigned on all working days. 

- ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 
മൊബൈൽ ഫോൺ ജാ മ്മർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ “ ദർഘാസ്നമ്പർ 05/ 2011 - 12 / നേ . കോ . ആ . 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 19 - 10 - 2011, 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
- 19 - 10 - 2011 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില - 420 -ം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫാറത്തിന്റെ വില - 210 -ം ആണ്. 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 18 - 10 - 2011 വൈകിട്ട് 4 
മണി. ഫോറം തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് മണിയോർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 11-10 - 2011 വൈകിട്ട് 5 മണി. 

ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടി 
ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ അയ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


Government College of Nursing, 
| Alappuzha. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. C7 -8926/2011/ MCTCR . 13th September 2011 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
the Various Departments of Medical College , Thrissur. 


Department 


- St . 
- No. 


Tender No. and 
Name of Equipments 


Psychiatry 


68 / 2011 - 12 / MCTCRFECT 
Machine 
7 07 2 0 1 1 - 1 2 / MCT CR 
Multichannel Polygraph with 
advanced version power lab 
98/ 2011- 12 / MCTCR Camera 


Physiology 


Forensic 
Medicine 


| [ No. 05/2011-12/ CNA] 
No. C1/350 /2011 / CNA . 

| 2nd September 2011. 
Sealed tenders are invited for the purchase and 
installation of Mobile Phone Jammer for Government 
College of Nursing, Alappuzha . The tender should be 
superscribed " Tender No . 05/ 2011 - 12 / CNA for the supply 
of Mobile Phone Jammer” and addressed to the Principal, 
Government College of Nursing , Alappuzha . 
The last date fixed for the receipt of tender is at 
3 p .m . on 19 - 10 - 2011 and opening is at 4 p .m . on 
19 - 10 - 2011 . Sale of tenders will be closed on 


Cost of tender form : 
Original - - 416 for Sl. Nos. 1, 3 and S 1 , 460 

for Sl. No. 2 . 
Duplicate - 208 for Sl. Nos. 1, 3 and S 730 

- for Sl . No. 2 . 
Date and time of closing of tender sale by M . 0 . 
14-10 -2011, 4 p . m . 


TENDER NOTICE 
No. S1-413/2011-12/ CONTSR . 19th August 2011 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Government College of Nursing at M . G . Kavu , Thrissur. 


SI. 


Tender No. and Name of Items 


Date and time of closing of tender sale by cash — 22 
10 -2011 , 4 p . m . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
24- 10 -2011, 11 a. m . 

Opening date and time of tender — 24 -10 - 2011, 3 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification , general conditions etc . can be had from the 
office of the Principal , Medical College, 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send - 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 

ത്യശ്ശൂ ർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


No . 


1/ 2011 - 12/CONTSR — Various Items for Audio 
Visual aid Lab 
212 011 - 12 / CONTSR _ Various Items for 
Community Health Lab 
3/ 2011 - 12 / CONTSR _ Various Items for Maternal 
& Child Health Lab 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


4 /2011 - 12 / CONTSR — Various Items for Pre 
clinical Lab 


5/2011 -12/ CONTSR _ Various Items for Nutrition 


- 1 


സെക്ക്യാട്രി 


68/ 2011-12 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. 
ഇ . സി . ടി . മെഷീൻ 


Lab 


2 


Cost of tender form: 


70 / 2011 -12/ എം. സി . ടി . സി .ആർ. - ഫിസിയോളജി 
മൾട്ടി ചാനൽ പോളിഗ്രാഫ് 
വിത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് പവർ ലാബ് 


Original - - 400 + VAT. 
Duplicate — “ 200 + VAT. 


3 


98 / 2011 -12 / എം . സി . ടി. സി .ആർ. 
ക്യാമറ 


ഫോറൻസിക് 
മെഡിസിൻ 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


| Date and time of closing of tender sale by M. 0 . 
10-10 -2011, 2 p . m . for Sl. No. 1 ; 11 -10- 2011 , 2 p. m. for SI . 
No . 2 ; 12 -10- 2011, 2 p . m . for Sl . No . 3 ; 
13 - 10 - 2011 , 2 p . m . for Sl . No. 4 and 14 - 10 - 2011 , 
2 p . m . for Sl. No. 5 . 


- അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- നും 3 - നും - 416 , ക്രമനമ്പർ 

2 - ന് - 1, 460. 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- നും 3- നും - 208, ക്രമനമ്പർ 

- 2 - ന് - 730. 


ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും – 14 - 10 - 2011, 4 മണി. 


ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 22 - 10 - 2011 , 4 മണി. 


ദർ ഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 10 - 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
24 - 10 - 2011, 3 മണി. 


Date and time of closing of tender sale by cash 
15- 10 - 2011, 4 p . m . for Sl. No . 1 ; 16- 10 - 2011, 4 p . m . for Sl. 
No. 2 ; 17 -10 -2011 , 4 p. m . for Sl . No. 3; 18 -10 - 2011, 4 p . m . 
for Sl . No . 4 and 19 - 10 - 2011 , 4 p . m . for 
Sl. No . 5 . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
| 17 -10 -2011, 11 a. m . for Sl. No. 1; 18 -10 -2011 , 11 a. m . for 

Sl. No. 2 ; 19 - 10 - 2011 , 11 a . m . for Sl . No . 3 ; 
20 -10- 2011 , 11 a . m . for Sl. No. 4 and 21 - 10 - 2011, 11 a. m . 
for Sl. No. 5 . 

Opening date and time of tender — 17 - 10 - 2011, 
3 p . m . for Sl. No . 1 ; 18 - 10 - 2011, 3 p. m . for Sl. No . 2 ; 
19 - 10 - 2011, 3 p . m . for Sl. No. 3 ; 20 - 10 - 2011, 3 p . m . for 
Sl . No. 4 and 21- 10 -2011 , 3 p. m . for Sl . No. 5. 

The tender forms and further details such as 
specifications, general conditions etc . can be had from the 
office of the Principal, Government College of Nursing , 
Thrissur, M . G . Kavu -680 596 . Those who wish to get the 
tender form by post should send · 50 extra by Money 
Order towards postage charge for each tender. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, എം . 
ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
ത പാലിൽ ആ വശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണി ഓർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Medical College , 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


- ത്യശ്ശൂ ർ ഗവൺമെന്റ് നഴ് സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് 
ആവശ്യമുള്ള വിവിധ വസ്തുക്കൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


| No. S2/7952/ 2011/ HDS. 


22nd August 2011 . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 


1 / 2 011 - 12 - ഓ ഡിയോ വിഷ്വൽ ലാബിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ 


2 2 / 2011 - 12 - കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ലാബിലേക്ക് 

ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ 
- 3/2011- 12 - മെറ്റേർണൽ ആന്റ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് 
ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികൾ 


4 4 / 2011 - 12 - പീക്ലിനിക്കൽ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ 

സാധനസാമഗ്രികൾ 


5 5 / 2011- 12 - നടീഷൻ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ 

സാധനസാമഗ്രികൾ 


Superscription Tender Number should be specifically 
noted as No. S2 -7952/11/HDS. 

Price of tender + ST (Cash only/Money Order) — » 620 . 

Date and time of close of sale of tender forms 
6-10 - 2011 , 3 p . m . 

Date and time of receipt of tender - 10 -10 -2011 , 5 p . m . 
Date and time of opening of tender — 11- 10 - 2011, 12. 15 p. m . 
Date up to which rates are to be firm — 31- 12 - 2011. 

Address of Officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടറുകൾ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
- എസ്2 / 7952 / 11 / എച്ച്. ഡി . എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - - - 620. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- - 400 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ്. 
തപാൽ വഴി വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമ 
യവും ക്രമനമ്പർ 1- ന് 10 - 10- 2011, 2 മണി; ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
11 - 10 - 2011, 2 മണി; ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 12 - 10 - 2011, 2 മണി; 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 13 - 10 - 2011, 2 മണി; ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 14 - 10 - 2011 , 
2 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 6 - 10 - 2011, 3 മണി. 


-- ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1- ന് 15- 10 -2011, 4 മണി; ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
16 - 10 - 2011, 4 മണി; കമനമ്പർ 3 - ന് 17 - 10 - 2011, 4 മണി; 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 18 -10 - 2011, 4 മണി; ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 19 - 10 -2011, 
4 മണി. 


- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും -- 
10 - 10 - 2011, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 11 - 10 - 2011 , 
12 .15 മണി. 


ദർഘാസുകൾ ആഫീസിൽ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 17 - 10 - 2011, 11 മണി; 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 18 - 10 - 2011, 11 മണി; ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 19 - 10 - 2011 , 
11 മണി; ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 20 - 10 - 2011, 11 മണി; ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 
21 - 10 - 2011, 11 മണി. 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 - 12 - 2011. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


Name of items 


Quantity 


- St. 
- No. 


- 1. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 17 - 10 - 2011, 3 മണി; ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 18 -10 -2011, 
3 മണി; ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 19 - 10 - 2011, 3 മണി; ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
20 - 10 - 2011, 3 മണി; ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 21- 10 - 2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസുകൾ തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് വിലയും തപാൽ ചാർജ്ജ് 
ആയി - 50 അധികവും ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ ആയി 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 


Prothrombin time for fully automatic 
Coagulometer compatible with trinity 
biotech 


6 kits of 
5x20 ml. 


2. 


15 vials of 
| 10 ml. 


APTT for fully automatic Coagulometer 
compatible with trinity biotech 
Destiny cuvettes compatible with 
trinity biotech 


8 Kits 


Government College of Nursing, 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


Medical College Hospital , 
Calicut. 


( Sd.) 
| Superintendent. 


TENDER NOTICES 


No. S2/ 13087/2011/ MCC . 


1 st September 2011 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of Culture Medias and Supplements for the 
Department of Microbiology of Medical College , 
Kozhikode . 


Cost of tender forms: 


Original - 612. 
Duplicate — * 306 . 

By post - 652 . 
Last date and time of sale of tender forms by post 
12-10 -2011, 3 p. m . 

Last date and time of sale of tender forms 
19-10-2011 , 3 p. m . 


വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൾച്ചർ മീഡിയകളും സപ്ലിമെന്റുകളും വിത 
രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത 
വിത ര ണക്കാരിൽനിന്നും 

മുദവെച്ച് 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - - 612 . 
പകർപ്പ് - 306. 

തപാൽ മുഖേന - 652. 
ദർഘാസുകൾ എസ്.2 / 13087 / 2011 / എം . സി. സി. എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴി 
ക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
20- 10- 2011 - ന് രാവിലെ 11- ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 20 - 10 - 2011- ന് രാവിലെ 
11.30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 19 - 10 - 2011- ന് വൈകുന്നേരം 
3 മണി വരെ നേരിട്ടും 12- 10-2011 - ന് മുമ്പ് മണിയോർഡർ അയ 
യ്ക്കു ന്ന പക്ഷം രജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽ 
മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി 
മണി ഓർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
- മാതൃകയിലുള്ള സമ്മത പത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ രൂപ 
യിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പരിശോധന 
യ് ക്കായി സാമ്പി ളു കൾ ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പണം 
അട യ്ക്കു ന്ന പക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്ന റി യിപ്പും കൂടാതെ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SCHEDULE OF MATERIALS 


Request of tender form by post — 12 - 10 -2011, 3 p. m . 


Date up to which the rate are to be firm — 31-3 -2012 . 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as tender No . S2/ 13087/ 2011 / MCC for the 
supply of Culture Medias and Supplements due on 
20 - 10- 2011 at 11 a. m . and should be addressed to the 
Principal, Medical College, Calicut-673 008 . Belated tenders 
will not be accepted . 


The tenders will be opened at 11. 30 a .m . on 
20 - 10 - 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 


Sl. 
No . 


Name of items and 

Specification 


Quantity 
required 


- (1) 


(2) 


( 3) 


Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by registered post on payment by money order from 
the Principal, Medical College , Calicut. Tender forms are 
not transferable . Cheque , Draft , Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 

Each tenders should sent along with an agreement 
signed and executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth - 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. Rate should be quoted against payment in 
Indian Rupees only. The tenders without the required 
Earnest Money Deposit and agreement and not satisfying 
the other tender conditions are liable to reject without any 
notice . Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Samples for the quoted items 
should be provided on demand . Cost per pack , tax and 
rate including tax should be indicated separately . 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Calicut during working hours. 


1 Agar Powder (Agar -agar) 
2 Beef extract powder 
3 Blood agar base No. 2 
4 Brain Heart Infusion Broth 
5 Glucose broth 
6 Hugh Leifsun Glucose Media 
7 Lysine Iron Agar 
8 McConckey -s agar 


500gmx30 
500gmx10 
500gmx30 
500gmx20 
500gmx 4 
500gmx 1 
500gmx 1 
500gm x 30 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 


- (1) 


(2 ) 


(3 ) 


500gmx30 
500gmx30 
500gmx8 
500gmx8 
500gmx1 


500gmx1 


9 Mueller Hinton agar 
10 Peptone 
11 Triple Sugar Iron Media 
12 Mannitol Motility agar 
13 Wilson & Blair Bismuth Sulphar 

agar 
14 Xylose Lysine Deoxycholate (XLD ) 

agar 
15 LJ Medium base 
16 Bact/ALERT FA bottles for blood 

culture 
Bact/ Alert MP bottles for AFB 

culture 
18 MB /Bact antibiotic supplement + 

reconstitution fluid 


500gmx5 
240 


agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth - 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. Rate should be quoted against 
payment in Indian Rupees only . The tenders without the 
required Earnest Money Deposit and agreement and not 
satisfying the other tender conditions are liable to reject 
without any notice. Duplicate copy of the tender forms 
can be obtained on payment. Samples for the quoted 
items should be provided on demand . Cost per pack , tax 
and rate including tax should be indicated separately . 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Calicut during working hours . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് പി . സി . ആർ. - ലേക്കാവശ്യമായ വിവിധ 
ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നും 
മുദ്രവെച്ച മത്സ രാ ടിസ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - - 832. 
പകർപ്പ്-- - 416. 
തപാൽ മുഖേന - 872. 


- 50 


1 pack 


SPECIAL CONDITIONS 
1. Authorization letter from the manufacturer for the 

supply of the items should be submitted along 

with the tender . 
2. The Expiry date of the items should not be lesser 

than one year from the date of supply. 


(2 ) 


No. S2/ 13088/2011/ MCC . 

| 1st September 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of Diagnostic Kits for PCR for the Department 
of Microbiology of Medical College, Kozhikode . 
Cost of tender form : 

Original - 832 . 

Duplicate — " 416 . 

| By post - - 872 . 
The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No . S2 /13088/ 2011/ MCC for the 
supply of Diagnostic Kits for PCR due on 20 - 10 -2011 and 
should be addressed to the Principal, Medical College, 
Calicut-673 008 . Belated tenders will not be accepted . 

The tenders will be opened at 11 . 30 a .m . on 
20 - 10 - 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by registered post on payment by Money Order from 
the Principal, Medical College, Calicut. Tender forms are not 
transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will not 
be accepted towards the cost of tender forms. 

Each tenderers should sent along with the tender an 


ദർഘാസുകൾ എസ്. 2 / 13088 / 2011/ എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴി 
ക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
29 -10- 2011 - ന് രാവിലെ 11 - ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 20 - 10 - 2011 - ന് രാവിലെ 
11.30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 19 - 10- 2011- ന് വൈകുന്നേരം 
3 മണി വരെ നേരിട്ടും 12 - 10- 2011- ന് മുമ്പ് മണിയോർഡർ അയ 
യ്ക്കുന്നപക്ഷം രജി സ്റ്റേർഡ്- 

തപാൽ 
മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി 
മണി ഓർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
- മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പരിശോധന 
യ് ക്കായി സാമ്പിളു കൾ ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പണം 
അട യ് ക്കു ന്ന പക്ഷം ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്ന റി യിപ്പും കൂടാതെ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No . S2/ 13177/2011 / MCC . 

| 1 st September 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of Serological Kits for the Department of 
Microbiology of Medical College , Kozhikode. 
Cost of tender form : 

Original — 832 . 
Duplicate — " 416 . 

By post _ 1 872. 
The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No . S2 /13177/ 2011/ MCC for the 
supply of Serological Kits due on 20 - 10 -2011 and should 
be addressed to the Principal, Medical College, Calicut -673 
008 . Belated tenders will not be accepted . 


മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ട 
താണ്. 20 - 10 - 2011 - ന് രാവിലെ 11 - ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 20 - 10 - 2011 - ന് 
രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാ സു കാ ര ന്റെയോ അംഗീകൃത 
-- ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 19 - 10 - 2011 - ന് 
വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ നേരിട്ടും 12 - 10 - 2011- ന് മുമ്പ് 
മണി ഓർഡർ അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽ 
മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി 
മണി ഓർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ആവ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം 
പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം 
അട യ്ക്കു ന്ന പക്ഷം ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്ന റി യിപ്പും കൂടാതെ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


The tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 
20 - 10 - 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 


Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by registered post on payment by money order from 
the Principal, Medical College , Calicut. Tender forms are 
not transferable . Cheque, Draft , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 


Medical College, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Principal. 


Each tenderers should sent along with tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth - 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. Rate should be quoted against 
payment in Indian Rupees only. The tenders without the 
required Earnest Money Deposit and agreement and not 
satisfying the other tender conditions are liable to reject 
without any notice . Duplicate copy of the tender forms 
can be obtained on payment. Samples for the quoted 
items should be provided on demand . Cost per pack , tax 
and rate including tax should be indicated separately . 


Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Calicut during working hours. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ സെറോളജിക്കൽ കിറ്റുകൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത വിതര 
ണക്കാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാ 
സുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 832. 
പകർപ്പ്- 416. 
തപാൽ മുഖേന- 872. 


ദർഘാസുകൾ എസ്. 2 / 13177 / 2011/ എം . സി . സി . എന്ന 


